Ernest Chausson 

Pater noster, qui es in coelis 



Assez lent 



PIANO 

ORGUE 

ou 

HARMONIUM, 




j^H^I 






* 



Urt 



a 



s 



^s 



^^ 



^^ 



?^E 



coe 



i 



4Aa 



lis, 



Sanc.ti . fi 



ce.tur no. men tu . um, 



3E 



#^° 



ffP 



31= 



x-P" 



ftiiy j 



aaa 



gy^ 



=a 



~z: 



■w^" 



LIU/ v £. 

H^- -p 



3E 



3E 



3E 



jDC 



ftV i. (■ r 



■ ft 



pi 



^ 



IOC 



ad . ve _ ni . at. 



3E 



Sfr©- 



=a= 



32 



re _ gnum tu . um 



mm 

r y 



*f r t 



-• — H0- 



Chausson — Three Sacred Songs — coelis 



fe= 



^ 



zzz: 



m 



tt^ r 



Si . cut 



Fi . at vo _ lun.tas. 



tu _ a 



in cce 



lo 



ife 



j i j .1 > J 



i 



^ 



J J ii' 




w 



o tt 



flS 



-3r 



'J : »4ll ll- 



p 



p 



p 



p" 



r 



r 



r 



^Miiii » r n ( ^~> 



— iS^ 



if 



1 



et in. 



ter 



Pa _ nera 




m 



feS 



*f£ 



a 



i£ 



J. J. J' 



p p P p r '> 



nos 



trum. 



quo-ti - di _ a _ num Da no _ bis ho 



P 



«* 



i 



1 



di. 



Pf?^ 



S 






^nV if° 



^^ 



T 



3E 



HC 



-cr 



# 



te 



i i i. J J J. : 



3=s 



r pp 



Et di-mit _ te no _ bis 



de _ bi.ta nos 






lZ' 






t^3^* 



I 



TL 



f^ 



tni 



33= 



Chausson — Three Sacred Songs — coelis 



jfm 



li J * ' ■ 'i I aJ- J> J- JM Jl Jl.1 J>J> 



9^- 



Ma 



py=E 



j^p^ 



s 



tra, Si 

i J i 



cut et nos di . mit.timus de.bi. 



jjii 



j 



l|8 ' 



1 



2*E 



p 



9#iN 



Ha- 



iry?- 



P^f 



£3p 



1 



T 



f 



Ifa 



S 



^ 



£e3 



to. ri_bus 



nos 



tris 



~m 

Et ne 



nos in . du 



.b-i y ^ 




ft* 



« 



Tin peu retenu 



r p *r r r i r 



/ 



m 



3E 



£ 



P 



cas 



in 



ten.ta _ ti _ o _ nera. 



u 



Sed 



be _ ra 



3E 



^ P 






aap 






3E 



3E 



-«- 



*9 — 



w 




